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Szanowni Państwo, 


Zakończyliśmy pierwszy etap rozbudowy i modernizacji 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na toruńskich 
Bielanach, największą inwestycję ostatnich lat w służbie 
zdrowia w naszym regionie. Nowy kompleks leczniczy 
jest jednym z najnowocześniejszych w kraju - zarówno 
w sferze wyposażenia i rozwiązań funkcjonalnych, jak i pod 
względem zapewnienia wygody hospitalizowanym. W pięć lat za 
za ponad 600 milionów złotych powstało starannie zaplanowane 
medyczne miasteczko, otwarte, przyjazne także rodzinom 
pacjentów, wysmakowane pod wzgledem architektonicznym. 
Warto też podkreślić aspekt ekologiczny: zastosowaliśmy 
wiele rozwiązań oszczędzających energię | wykorzystujących 
zieloną energetyke. 


Szpital wyposażony został w nowoczesną aparaturę medyczną 
na najwyższym światowym poziomie. Posiada stawiające go 
w czołówce tego rodzaju instytucji rozwiązania w dziedzinie 
automatyki, rozbudowany informatyczny system przesyłania 
| gromadzenia danych, urządzenia pozwalające zachować 
wyśrubowane standardy bezpieczeństwa higienicznego, 
w tym przeciwepidemiczne. Wszystko po to, by skutecznie 
leczyć i stworzyć jak najlepsze warunki dla dochodzenia 
do zdrowia. 


Przed nami drugi etap inwestycji - budowa nowego gmachu 
głównego. Realizacja tego projektu będzie trudna, czeka nas 
wiele wyzwań. Powstanie piękny oblekt, supernowoczesny, 
przemyślany, dający w przyszłości możliwości rozwoju tej 
jakże ważnej i potrzebnej instytucji. 


Jestem przekonany, że zmodernizowany od podstaw, 
a praktycznie nowy toruński Wojewódzki 5zpital Zespolony 
będzie dobrze stużyt nam wszystkim. Mam też nadzieję, 
że praca w nim będzie źródłem satysfakcji dla wszystkich 


zatrudnionych tu osób. 
Piotr Całbecki 


Marszatek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 


Lipiec 2022 
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SPIS TREŚCI 


Wstęp 


Historia budowy 
Gdzie znaleźć pomoc — 50R 
Fundusze Europejskie dla szpitala 


Jak poruszać się po nowym budynku 
głównym A 


Jakie oddziaty znajdują się w szpitalu? 


1. Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej 
i Onkologicznej 


Oddziat Okulistyczny 
Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Gtowy i Szyi 


Oddział Kliniczny Położnictwa, Chorób Kobiecych 
i Ginekologii Onkologicznej 


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 


Oddział Neurochirurgii 


Oddział Chemioterapii Nowotworów. Ambulatorium 
Chemioterapii Dziennej 


Oddział Ortopedyczno-Urazowy 
Blok Operacyjny 


. Zakład Diagnostyki Obrazowe| 


Pracownia Kardiologii Inwazyjnej 


„ Zespół Poradni Przyszpitalnych 


.. Szpital Psychiatryczny 
. Szpital Zakaźny 


Ekologicznie, ekonomicznie, bezpiecznie 
Nowoczesne rozwiązania na Bielanach 
Dane kontaktowe 


22 listopada 


Uroczystość wbicia 
pierwszej topaty 
na budowie. 


Podpisanie umowy 

z wykonawcą. 
Rozpoczęcie budowy 
szpitala. 


© © 


O 


5 stycznia 
2017 


© 


Ti kwietnia 
puj) 


2 grudnia 


2016 2016 


Wmiurowanie 
kamienia 
węgielnego pod 
rozbudowę szpitala 


2 grudnia gtówny wykonawca 
robót wszedł na plac 
buclowy, Rozpoczęło się 
wyburzanie zbędnych 
oblektów. 


a 


Unijny komisarz cs. zdrowia 
| bezpleczeństwa wizytował 
budowe szpitala. 


© © 


29 maja sierpień 
2017 2017 


Zachodnia cześć budynku A 
osiąga wysokość drugiego piętra. 
W części wschodniej rozpoczęto 
prace poniżej poziomu gruntu. 
Stlany wykonywano. 

w technologii żelbetowej, słupy 
konstrukcyjne i pozostałe 
elementy unoszone były przez 
cztery tzw. żurawie wieżowe. 


Otwarcie czteropoziomowega | 
parkingu z 423 miejscami dla 
samochodów (plerwszy 
ukończony budynek w nowa 
budowanym kompleksie 

lecznicy). 


14 grudnia 
2017 


styczeń 
2018 


EŃ ah 


Otwarcie m.in. 
kottowni, trafostecji 
garaży dla karetek 

i podziemnego 
neutralizatora 
ścieków. 


Zaawansowane prace 
wykończeniowe 

W pawilonach oddziałów 
zakaźnych, przychadni 
przyszpitalnych oraz 
oddziatów psychiatrycznych. 


marzec 
2020 


CEWICW 
2019 


Zekończenie prac 
w pomieszczeniach 
przeznacza! 


wyposażonej 
w robota. 


grudzień 
2020 


Przekazanie 
buclynku 
głównego A 


Przekazanie 
budynku Szpitala 
Zakaźnego 
iPoradni 
Specjalistycznych 


grudzień maj 
2021 2022 


Przekazanie 
budynku 

Szpitala 
Psychiatrycznego. 


Droga ogólnodostępna 


Strefa postoju do 15 min 


IP Parking wielopoziomowy 


|P2| |P3] Parkingi naziemne 


Budłynek A © Wejście Główne 

©. Szpitalny Oddział Ratunkowy 
Budynek B 6 oddział Położniczy 

©. poradnie 


(© Poradnie 
© Oddział i Poradnia Chorób Zakaźnych 


Budynek [0 © izba przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych 
Budynek E Administracja 

©  Prosektorlum (wejście dla rodzin) 
Budynek F © oddziały Psychiatrii 
Budynek G © Hospicjum 


Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Rydygiera w Toruniu to kompleks złożony 
z 7 budynków, które oznaczone są kolejnymi literami alfabetu. 


BUDYNEK A 

To nowy budynek główny szpitala, którego powstanie w dużej mierze umożliwiła 
dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko 
-Pomarskiego. W budynku A znajduje się 11 różnych oddziałów, wśród nich 
m.in. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny, czy Oddział 
Ortopedyczno-Urazowy. 


BUDYNEK B 

w budynku B, podobnie jak w nowo powstałym budynku A, również mieści się 11 
oddziałów. Wśród nich znajdują się m.in. Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii 
Neonatologicznej, Oddział Kliniczny Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej, 
a także Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacyjna i Wojewódzka Przychodnia 
Onkologiczna. Budynek B pełnił przed rozbudową kompleksu szpitalnego funkcję 


budynku głównego. 


BUDYNEK Ci D 

W nowo powstałych budynkach Ci D znajdują się odpowiednio Poradnie Przyszpitalne 
oraz Szpital Zakażny. Obiekty są zlokalizowane równolegle na północ od budynku 
głównego. Główny ciąg komunikacyjny, tzw. „ulica szpitalna”, tączy budowle 
z pozostałymi obiektami szpitalnymi. 


BUDYNEK E 
W budynku E działa administracja szpitala. Ponadto znajdują się w nim apteka 
szpitalna oraz prosektorium. 


BUDYNEK F 

Nowo powstały budynek F to siedziba Szpitala Psychiatrycznego. W jego ramach 
działają 3 poradnie specjalistyczne: Poradnia Psychogeriatryczna, Poradnia Zdrowia 
Psychicznego oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego clla Dzieci i Młodzieży. Mieszczą się 
one przy ulicy Mickiewicza 24/26. 


BUDYNEK G 
Kolejnym nowo wybudowanym budynkiem jest budynek G. Znajduje się w nim 
hospicjum. Obiekt zapewnia komfortowe warunki pobytu dla pacjentów paliatywnych. 
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TU ZNAJDZIESZ POMOC MEGO 
- SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 


Zlokalizowany na parterze budynku A 


W skład oddziału wchodzą nastepujące obszary: 


segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć 
resuscytacyjno-zabiegowy 

wstępnej intensywnej terapii - 4 tóżka 
terapii natychmiastowej 

obserwacji - 8 łóżek 


KCHEWICSYN 


Przy oddziale zlokalizowano blok operacyjny z dwiema salami. Na dachu budynku 
znajduje się lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających 
na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji 
funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 


PARTER 


SZPITALNY 
ODDZIAŁ 
RATUNKOWY 


FUNDUSZE EUROPEJSKIE 
DLA SZPITALA 


Celem projektu „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
im. Rydygiera w Toruniu" jest zwiększenie dostępu do ustug zdrowotnych poprzez 
wybudowanie i wyposażenie nowego budynku głównego - gmachu w kształcie litery 
H, który stat się sercem szpitala. 


W ponad 5 lat powstało funkcjonalnie miasteczko lecznicy, przyjazne dla pacjentów 
i ich rodzin. Większość hospitalizowanych będzie mogla odbywać leczenie 
w dwuosobowych salach z łazienkami. W budynku głównymA znalazły się 254 tóżka. 
Przygotowano również miejsca do spotkań z rodzinami. 


Wszystkie sale operacyjne (10 na gtównym bloku i 4 na poziomie „O”) są wyposażone 
w najwyższej jakości narzędzia i aparaturę medyczną. Sale te, wyposażone w sprzęt 
przeznaczony dla poszczególnych grup zabiegowych, będą pełnity również rolę 
uniwersalnych sal operacyjnych, co przełoży się na skrócenie czasu oczekiwania 
na zabiegi. 


LU 


Dzięki realizacji projektu szpital na toruńskich Bielanach stał się jednym 
z najnowocześniejszych w kraju - zarówno w sferze wyposażenia oddziałów 
i rozwiązań funkcjonalnych, jak i pod wzgledem zapewnienia wygody hospitalizowanym. 


Główne efekty projektu: 


Podniesienie standardów leczenia zapewni lepsze efekty udzielanych 
świadczeń zdrowotnych. Dzięki temu pacjenci będą szybciej wracać 
do zdrowia I sprawności. 


osowanych do potrzeb hospitalizowanych oznacza 
skrócenie czasu oczekiwania na leczenie. 


© Rozszerzenie zakresu świadczonych usług zapewni pacjentom 
kompleksową opiekę zdrowotną w obrębie jednego szpitali 


Projekt jest pierwszą w kraju inwestycją w sektorze publicznym zabezpieczaną 
przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych w ramach Planu 
Inwestycyjnego dla Europy, tzw. planu Junckera. 


Prograi 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 


8 zdrowotną społeczni 


ralnego 


© Blok Operacyjny 


JAK PORUSZAĆ SIĘ PO NOWYM BUDYNKU 
GŁÓWNYM A | 


Na kolejnych stronach zamieszczamy doktadne wskazówki dotarcia do ważnych 
miejsc w szpitalu na Bielanach. Zacznijmy od podziału budynku A na poszczególne 
części. Sprawdźmy, co się w nich znajduje. 


Dla Państwa wygody oraz, aby maksymalnie skrócić czas transportu pacjentów, 
wprowadziliśmy na jego terenie system identyfikacji wizualnej. To czytelny 
i zrozumiały sposób oznaczenia konkretnych miejsc w szpitalu i dróg komunikacyjnych, 
które do nich prowadzą. Poruszając sie po szpitalu, warto zwracać uwagę 
na oznaczenia umieszczone na ścianach. Dla ułatwienia zastosowaliśmy wiele 
kolorów, które odpowiadają poszczególnym oddziałom oraz innym istotnym miejscom. 


CZĘŚĆ A 
PARTER: CZĘŚĆ B 
© Punkt informacyjny 
© Szpitalny Oddział Ratunkowy PARTER: II PIĘTRO 
8 zakład Diagnostyki Obrazowej * Oddział Ortopedyczno-Urazowy © Klinika Chirurgii Ogólnej 
© Pracownia Karcliologii Inwazy|nej oddział Chemioterapii Kastroenierlhgicznej 
Nowotworów. Ambulatorium i Onkologicznej 
I PIĘTRO: Chemioterapii Dzienne| 
© Oddział Anestezjologii 
i Intensywnej Teranii I PIĘTRO: 
© Oddział Neurochirurgii © Oddział Kliniczny Położnictwa, 


Chorób Kobiecych i Ginekologii 
Il PIĘTRO: Onkologicznej 
© oddział Otolaryngologiczny 


Lądowisko dla helikoptera Chirurgii Głowy i Szyi 
— Oddział Okulistyczny 


r 


KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ, Powiek 
GASTROENTEROLOGICZNEJ 
I ONKOLOGICZNEJ - A.2.2 Fi 


J 


Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej znajduje się na Il piętrze 
budynku głównego A. Klinika dysponuje 77 łóżkami. Rocznie w klinice hospitalizowanych 
Jest 3749 pacjentów. W ciągu roku wykonuje się 2600 zabiegów operacyjnych. 
Klinika wyposażona jest w nowoczesną aparaturę do endoskopii zabiegowej 
umożliwiającą wykonywanie zaawansowanych zabiegów endoskopii operacy|nej. 
Zdecydowana wlększość operacji wykonywanych jest metodą laparoskopową. 
30-letnie doświadczenie w technikach chirurgii małoinwazy|nej pozwala na wykonanie 
najbardziej skomplikowanych zabiegów operacyjnych tą techniką. 


Klinika udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów: 


chirurgii onkologicznej - laparoskopowa chirurgia kolorektalna, chirurgia trzustki 
chirurgii bariatrycznej 

zaawansowanej chirurgii endoskopowej 

urologii 

chirurgii naczyniowej klasycznej i endowaskularnej 


li PIĘTRO 


KLINIKA CHIRURGII OGÓLNEJ 
GASTROENTEROLOGICZNE 


| ONKOLOGICZNEJ CENTRALNY BLOK 


OPERACYJNY 
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ODDZIAŁ OKULISTYCZNY - A.1.4 (BIE 


Oddział Okulistyczny zlokalizowany jest na | piętrze budynku głównego. W 2020 


roku hospitalizowano na nim 1524 pacjentów. 


Oddział wykonuje niezabiegowe i zabiegowe świadczenia medyczne z zakresu 


chorób oczu, są to w szczególności: 


świadczenia zabiegowe. mn operacje zaćmy, operacje 
operacje zeta, uśuwanie zmia wmieśscawiowych ra powiekach tka oraz 
chirurgiczne zsopatrzenie urzzów cha 


Swiadrzenie nerabiegowe, w tym rozpomawanńia | (eczenik sehorrań 
spajówki rogówki tlocy naczynkiwej, sistkwaki, nerwu wzrokowego, 
jeskry | urazów aka 


I PIĘTRO 


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY 
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 


ODDZIAŁ 
OTOLARYNGOLOGICZNY 


(JSIAŁ GRLRYTNCZ ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII 


ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY 


CHIRURGII GŁOWY I SZYI - A.1.3 
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Odział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i Szyi usytuowany jest na | pietrze 
budynku głównego. Oddziat dysponuje 18 tóżkami, a rocznie jest w nim 
hospitalizowanych ponad 1000 pacjentów. 


Na oddziale wykonuje się diagnostykę i leczenie zarówno zachowawcze jak 
i operacyjne w zakresie chorób uszu, nosa, gardła i krtani, w tym chorób 
onkologicznych. Oddział wyposażony jest w nowoczesną aparaturę do diagnostyki 
narządu słuchu i równowagi, w tym: aparat do otoemisji akustycznej, audiometr 
kliniczny impedancyjny oraz audiometr tonalny. 


Do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych należy: 


leczenie wad wrodzonych | urazów twarzoczaszki i szyi 


leczenie i operacje endoskopowe w zakresie zatok przynosowych i jam 
nosa, krtani, tchawicy i przełyku 


leczenie operacyjne zmian przerostowych i zapalnych w obrebie gardła 
oraz przewiekłych zmian zapalnych ucha środkowego 


I PIĘTRO DJ 


% 


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY jć ż 
ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 


ODDZIAŁ 
OTOLARYNGOLOGICZNY 


ADBRIAŁ OKULISTY A ODDZIAŁ ANESTEZIOLGGII 


ODDZIAŁ KLINICZNY POŁOŻNICTWA, GEE 
CHOROB KOBIECYCH I GINEKOLOGII 
ONKOLOGICZNEJ - A.1.1 


Klinika znajduje się na | i Ill piętrze budynku głównego i posiada łącznie 127 tóżek 
w 2 oddziałach Patologii Ciąży oraz w oddziałach: Położniczym, Ginekologicznym 
zolacyjnym, a także posiada 5 tóżek porodowych, przygotowanych do porodów 
rodzinnych. W budynku Przychodni szpitala działa Poradnia Potożniczo-Ginekologiczna. 


W zakresie położnictwa: 

Klinika należy do ośrodków stopnia referencji Ill+, czyli poza zapewnieniem opieki nad 
rodzącymi, w tym również w porodach wcześniaczych, oferuje szeroki zakres procedur 
w zakresie najcięższej patologii ciąży, poradnictwa prenatalnego, diagnostyki prenatalnej 
nieinwazyjnej | inwazyjnej diagnostyki genetycznej, terapii wewnątrzmacicznej, w tym 
chirurgicznego leczenia płodów wewnątrzmacicznie w czasie ciąży (tutaj jako unikalny 
ośrodek przyjmuje do leczenia pacjentki z catej Polski i z krajów sąsiednich) w ramach 
specjalnego programu Ministerstwa Zdrowia. Przy oddziale działa Szkota Rodzenia. 


W zakresie ginekologii Klinika oferuje: 


zabiegi chirurgiczne z zastosowaniem nowoczesnych technik 
endoskopowych (laparoskopowych i histeroskopowych), w tym 
nowotworów złośliwych narządu płciowego oraz endometriozy 
głęboko naciekającej 


operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego, 
tj. obniżenia i wypadania macicy oraz pochwy, a także wysiłkowego 
nietrzymania moczu z użyciem materiałów syntetycznych 


diagnostyka operacyjna niepłodności 


U 


ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII ci 
I INTENSYWNEJ TERAPII - A.1.5 


Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na 1 piętrze budynku głównego. 
Dysponuje 18 tóżkami, zaś rocznie leczonych jest około 150 ciężko chorych pacjentów. 
Są to chorzy po urazach wielonarządowych, po skomplikowanych operacjach, 
obciążeni wieloma chorobami współistniejącymi. 


Leczenie ich jest zwykle długie i skomplikowane; wymaga zaawansowanych 


Stan pacjentów nadzorowany jest ustawicznie przy pomocy zestawów zaawansowanych 
monitorów. Lekarze z naszego oddziału wykonują znieczulenia do operacji, zabiegów 
leczniczych i diagnostycznych oraz w celu zwalczania bólu ostrego i przewlektego. 
W ramach OAIIT działa też zespół reanimacyjny, w sktad którego wchodzi anestezjolog 
i pielegniarka anestezjologiczna. Do jego zadań należy prowadzenie resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej oraz wczesna identyfikacja pacjentów zagrożonych nagłym 
pogorszeniem zdrowia. Leczenie w naszym oddziale prowadzi wysoko wykwalifikowany 
zespół pielęgniarski i lekarski, wspomagany przez specjalistów żywienia klinicznego 
i rehabilitacji, stale podnoszących swe kwalifikacje w systemie szkolenia ustawicznego. 


I PIĘTRO 


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY 


ARYNGOLOGICZNY 


ODDZIAŁ OKULSTYCZNY 


ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII - A.1.2 aaa 


Oddział Neurochirurgii znajduje się na | piętrze budynku głównego. Oddział dysponuje 
27 łóżkami, a rocznie jest na nim hospitalizowanych ponad 1000 pacjentów. Wysoki 
standard świadczeń wykonywanych na Oddziale zapewnia najnowocześniejszy sprzęt 
do operacji neurochirurgicznych. 


Do ustug medycznych świadczonych przez Oddział Neurochirurgii należą: 


leczenie chorób nowotworowych mózgu i udarów krwotocznych 
leczenie chorób naczyniowych mózgu i rdzenia kręgowego 


leczenie bólu przewlektego za pomocą stymułatorów rdzeniowych 
oraz kriolezji 


leczenie chorób. urazów kręgosłupa odcinka szyjnego, piersiowego 
ilędźwiowego 


leczenie złamań osteoporotycznych kręgów oraz złamań kręgosłupa 
spowadowanych nowotworami 


leczenie pacjentów po ciężkich, zamkniętych i otwartych urazach 
cząszkowo-mózgowych 


leczenie schorzeń nerwów obwodowych 


1 PIĘTRO 


GDDZIAŁ GINEKOLOGICZNY 


ODDZIAŁ NEUROCHIRURGII 
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ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII 
NOWOTWORÓW. AMBULATORIUM 
CHEMIOTERAPII DZIENNEJ - A.0.1 


Oddział Chemioterapii Nowotworów wraz z Ambulatorium Chemioterapii Dziennej 
znajduje się na parterze budynku głównego. Oddział dysponuje 19 łóżkami 
stacjonarnymi oraz 15 stanowiskami do podawania chemioterapii bez konieczności 
hospitalizacji. Rocznie hospitalizowanych jest około 2000 pacjentów, a prawie 4000 
osób uzyskuje porady ambulatoryjne związane z leczeniem systemowym. Jednostka 
świadczy usługi zdrowotne w zakresie leczenia systemowego nowotworów 
złośliwych oraz zapewnia pełną diagnostykę niezbędną do prawidłowego planowania 
i nadzorowania takiego postępowania. 


Oddziat Chemioterapii Nowotworów wraz z Ambulatorium prowadzi leczenie 
chemioterapią, hormonoterapie, leczenie celowane, immunoterapię. Pacjenci 
mają również dostęp do programów terapeutycznych umożliwiających włączenie 
najnowocześniejszych i dających największe szanse powodzenia metod leczenia 
systemowego. W zakresie terapii niektórych nowotworów chorzy mają możliwość 
uczestnictwa w badaniach klinicznych. 


Do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych należą w szczególności: 


leczenie systemowe chorych z nowotworami ziośliwyrrć, w tym przygotowarse 
pacjenta oraz podawanie tsków we wiewach dożylnych w trybie hospitalizacji 


PARTER 


ODDZIAŁ ORTOPEDYCZNO-URAZOWY 
- A. 0.2 


Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu znajduje się na parterze 
budynku głównego. Oddział dysponuje 39 łóżkami, a rocznie jest na nim 
hospitalizowanych ponad 1800 pacjentów. Oddział świadczy usługi zdrowotne 
w zakresie leczenia urazów narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem złamań 
kości długich oraz leczenia operacyjnego choroby zwyrodnieniowej stawów. 
Na Oddziale znajdują się specjalistyczne łóżka ortopedyczne z zabezpieczeniem 
przeciwodleżynowym, umożliwiające właściwą pielęgnację pacjentów oraz urządzenia 
wspomagające wczesne usprawnianie pooperacyjne. 


Do zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych należą w szczególności: 


PARTER 


BLOK OPERACYJNY - A.2.1 SBE 
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Blok operacyjny: znajduje się na Il piętrze budynku głównego. Integralną jego część 
stanowi 10 zintegrowanych sal operacyjnych wyposażonych w najwyższej jakości 
Sprzęt i aparaturę medyczną. Poszczególne sale zostały wyposażone w sprzęt 
przeznaczony dla konkretnych grup zabiegowych zapewniających najwyższy 
standard realizowanych zabiegów, niemniej jednak każda z nich pełnić będzie funkcję 
uniwersalną, pozwalającą skrócić czas oczekiwania interwencję. 


Blok Operacyjny funkcjonuje na potrzeby następujących oddziałów zabiegowych: 


a) Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej — zabiegi 
w zakresie: 


irurgii ogólnej 
chirurgii naczyniowej 
chirurgii onkologicznej 
chirurgii bariatrycznej 


urologii 


b) Oddział Okulistyczny 

c) Oddział Ortopedyczno-Urazowy i Onkologii Narządu Ruchu 

d) Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 
e) Oddział Neurochirurgii 

f) Oddział Otolaryngologiczny dla Dorosłych 


6) Szpitalny Oddział Ratunkowy 


Pomieszczenia bloku operacyjnego przygotowane zostaty również na zainstalowanie 
robota chirurgicznego umożliwiającego przeprowadzenie wielu skomplikowanych 
operacji w światowym standardzie. Bardzo rozbudowany modu! integracji aparatury 
medycznej zapewni elektroniczne dokumentowanie realizowanych czynności, tączność 
pomiędzy wszystkimi salami operacyjnymi, a także umożliwi wykonywanie operacji 
i konsultacji telemedycznych na odległość za pomocą tączy świattowodowych. 


wą 
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ZAKŁAD DIAGNOSTYKI 
OBRAZOWEJ - A.0.3 


Zakład Diagnostyki Obrazowej znajduje się na parterze budynku głównego przy 
ul. św. Józefa 53-59. Główne wyposażenie zakładu stanowią m.in. aparaty USG, 
kilka cyfrowych aparatów RTG, mammograf cyfrowy. 2 aparaty tomografii 
komputerowej, aparat rezonansu magnetycznego, angiograf. 


W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą: 


| Pracownia Mammografii 

badania marnmograficzne diagnostyczne i profilaktyczne 
Pracownia Radiologii Zabiegowej 

inwazyjna diagnostyka i terapia naczyniowa 
Pracownia Rentgenodiagnostyki 


| badania rentgenowskie przeglądowe (np. zdjęcia klatki piersiowej, jamy 
| brzusznej, kręgosłupa, kości itp.) 


badania kontrastowe z użyciem środków cieniujących (kolografie, 
| RESZCIE órnego odcinka przewodu pokarmowego, urografie, HSG, 
ebografie pi 


zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne, CBCT 
zdjęcia przyłóżkowe 
Pracownia Rezonansu Magnetycznego 


| podstawowe oraz specjalistyczne badania metodą rezonansu 
magnetycznego 


Pracownia Tomografii Komputerowej 
podstawowe oraz specjalistyczne badania tomografii komputerowej 


biopsje cienkoigłowe różnych narządów przy lokalizacji 
zmian w tomografii komputerowej 


Pracownia USG 
badania USG jamy brzusznej 


badania USG narządów powierzchniowych (np. piersi, tarczycy, ślinianek, 
wgzłów chłonnych itp.) 


badania USG dopplerowskie 
biops|e cienkoigtowe i gruboigłowe przy użyciu USG 


mammotomie 


PRACOWNIA KARDIOLOGII 
INWAZYJNEJ - A.0.4 


Pracownia Kardiologii Inwazyjnej znajduje się na parterze budynku głównego przy 
ul. św. Józefa 53-59. 


Do zadań Pracowni Kardiologii Inwazyjnej im. Włodzimierza Nowakowskiego należy: 


wykonywanie inwazyjnych badań diagnostycznych (koronarografie, FFR, IVUS, 
cewnikowanie prawych jam serca) 


wykonywanie zabiegów leczniczych (angioplastyki balonowe, z implantacją 
stentów, z użyciem rotablacji) 


Pracownia Kardiologii Inwazyjnej wchodzi w skład Oddziału Klinicznego Kardiologii 
i Intensywnej Terapii Kardiologicznej | wykonuje badania oraz zabieg! w trybie 
planowym jak i w ramach całodziennego całodobowego dyżuru zawatowego. 


ZESPÓŁ PORADNI PRZYSZPITALNYCH GHED 


KK 
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Zlokalizowany w budynku C zespół poradni przyszpitalnych będzie świadczył 
usługi w zakresie wielospec|alistycznej diagnostyki, leczenia i edukacji zdrowotnej. 


Wśród poradni znajdują się obecnie: 


Parter: 

Centrum Diabetologii, Poradnia Medycyny Rodzinnej, Poradnia Medycyny Pracy, 
Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Urologiczna 

l piętro: 

Poradnia Okulistyczna, Poradnia Leczenia Zeza, Poradnia Neurologiczna 
i Leczenia Padaczki, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Chirurgii Bariatrycznej 
i Metabolicznej, Poradnia Anestezjologiczna, Poradnia Położniczo- 
Ginekologiczna, Poradnia Ginekologii Wieku Rozwojowego 

li piętro: 

Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Alergologiczna, Poradnia Foniatryczno- 
Audiologiczna, Poradnia Zwalczania Bólu Przewlektego, Poradnia Logopedyczna, 
Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc 


SZPITAL PSYCHIATRYCZNY 
BUDYNEK F 


EKOLOGICZNIE, EKONOMICZNIE, 
BEZPIECZNIE 


Nowy kompleks szpitala na Bielanach został wyposażony w wiele funkcjonalnych 
systemów z dziedziny racjonalności energetycznej i innych rozwiązań, które służą 
ochronie środowiska. Wśród nich znalazty się: gazowe pompy ciepta, kolektory 
słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, zielone dachy, a także system umożliwiający 
wykorzystywanie wody deszczowej do celów sanitarnych. Naszą motywacją do ich 
zastosowania jest postawa proekologiczna i dążenie do ekonomiczności. Zadbaliśmy 
o znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania bez negatywnego wpływu na jakość 
świadczonych usług medycznych. Wszystko dla dobra natury i naszych pacjentów. 
Cieszymy się, że Wojewódzki Szpital Zespolony jest teraz wzorowym przykładem dla | 
podobnych budynków! 


Szpital Psychiatryczny znajduje się w nowym budynku F. Placówka dysponuje 196 
tóżkami, które są rozlokowane na 6 oddziałach. W szpitalu rocznie hospitalizowanych 
jest około 1800 pacjentów. 


W ramach Szpitala Psychiatrycznego działają 3 poradnie specjalistyczne: 


Oddział Dzienny Psychiatryczny 
Oza Dzeny Paychiatyczny Rehaaltacyjny 
oddział Dzienny Psychiatryczny Rehab 


SZPITAL ZAKAŹNY BUDYNEK D 


Zaprojektowany w Holandii. jest trzecim tego typu urządzeniem w Polsce. Instalacja 
waży ponad 60 ton! Generator natychmiast reaguje na ubytek napięcia, dzięki czemu 


Szpital Zakaźny znajduje się w nowo powstałym budynku D. Rocznie jest w nim wznawia prace urządzeń ratujących życie i zdrowie bez żadnej przerwy. 


hospitalizowanych ponad 1700 pacjentów. W szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym 
prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorób infekcyjnych i pasożytniczych 
ośrodkowego układu nerwowego. układu oddechowego i układu pokarmowego. 
W ramach szpitala prowadzony jest również program lekowy wirusowego 
zapalenia wątroby typu B i C oraz profilaktyka po ekspozycji narażenia 
na zakażenia krwiopochodne. 


Kompleks będzie dogrzewany, a latem klimatyzowany m.in. za pomocą gazowych 
pomp ciepła. Energooszczędne i zasilane gazem ziemnym urządzenia są tańsze 
niż tradycyjne zespoty grzewcze. Zamontowane zostały również instalacje 
do odzyskiwania ciepta w systemach wentylacyjnych. 
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NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
NA BIELANACH 


Na terenie szpitala umieszczono 9 rezerwuarów na wodę, w tym 6 na deszczową. 
Ten widoczny na zdjęciu pomieści prawie 200 m* wody. Po przefiltrowaniu będzie ona 
wykorzystywana, np. do spłukiwania toalet. 


Szpital zyskat wiele odnawialnych źródet energii. Na dachach znajdują się kolektory 
słoneczne i instalacje fotowoltaiczne. Ciepto będzie odzyskiwane również z wentylacji. 
Dzięki oświetleniu LED koszty energii znacznie zmaleją. 


Zielony dach nowego budynku głównego to nie tylko tadny widok ze szpitalnych 
okien. To przede wszystkim dodatkowa izolacja termiczna i akustyczna. Dzięki 
redukcji dwutlenku węgla i pyłów, regulacji wilgotności i produkcji tlenu nad zieloną 
powierzchnią powstaje korzystny mikroklimat 


GDZIE ZNALEŹĆ POMOC? 


Punkt informacyjny 
Główny Punkt Informacyjny znajduje się zaraz przy wejściu do budynku głównego 
A. Jego pracownicy chętnie wskażą drogę do poszczególnych oddziałów I pracowni. 
Tuż obok znajduje się również dokładny plan szpitala 


Izba Przyjęć 
Podstawowym zadaniem Izby Przyjąć oraz 5OR-u jest podejmowanie i prowadzenie 
leczenia w stanach nagłych zagrożeń zdrowia u dorostych i dzieci, niezależnie 
od etiologii zagrożenia. 


DANE KONTAKTOWE 


NUMERY TELEFONÓW 


Informacja ogólna 


56 679 3100 
56 679 31 28 


Szpital Wielospecjalistyczny 
ul. św. Józefa 53-59 


Szpital Specjalistyczny dla 
Dzieci i Dorosłych 
ul. Konstytucji 3 Maja 40 i 42 


56 679 45 85 


Regionalne Centrum Stomatologii 56 679 47 02 


ul. Konstytucji 3 Maja 42 


Szpital Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. św. Józefa 53-59 


56 679 58 88 


56 679 58 44 


Szpital Psychiatryczny 
ul. Mickiewicza 24/26 


56 679 58 88 


Szpital Psychiatryczny 


ul. św. Józefa 53-59 


=" WOJEWÓDZKI 
" — SZPITAL ZESPOLONY 


=" m | M. LUDWIKA RYDYGIERA W TORUNIU 


Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera to jeden z najbardziej 
nowoczesnych kompleksów medycznych w Polsce, Umożliwiły to olbrzymie 
opiewające w sumie na ponad 600 millonów złotych = Inwestycje. Trwające 5 lat 
prace pozwality na powstanie starannie zaplanowanego medycznego miasteczka 
Placówka została wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę medyczną, 
ana uwagę zastugu wnież zastosowane w trakcie modernizacji rozwiązania 
architektoniczne i ekologiczne. Toruński kompleks czeka teraz na realizację 
drugiego etapu rozbudowy — wzniesienie nowego obiektu w miejsce dotychczasowego 
gmachu głównego. 


Autorami zdjęć są: Szyrnan Zdziebto dla UMWKP, Mikota| Kuras dla UMWK-P, Andr ze| Goiński dta UM 
WK-P, KPIM oraz SDS dla KPIM. 
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